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İlçemizin  sevilen  simalarından  Kireççi  Bekir  Emmi  (74)  (Bekir  Yıldırım)  vefat  etti. 

6  aydır  Ankara’da  yakalandığı  amansız  hastalığın  tedavisini  görmekte  iken,  hastalığa  yenilerek 
hayatını  kaybeden  Bekir  Yıldırım  21  Mayıs  2008  Çarşamba  günü  Taşova  Merkez  çarşı  Camiinde 
ikindi  namazını  müteakip  kılınan  cenaze  namazandan  sonra  Umutlu  (Andıran)  köyü 
kabristanlığına  defnedildi. 

Merhum  Bekir  Emmi’ye  Cenab-ı  Allah’tan  rahmet,  kederli  ailesi  ve  yakınlarına  başsağlığı 
dileriz. 
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